53 % des Français ont dit NON à de GAULLE 

* le 27 avril 

56 % des Français ont dit NON à POMPIDOU 

le 1 er juin 

Ils veulent le changement ! 

* 

LE CHANGEMENT 

a 

C'EST POHER ! 
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1963 - Grève des mineurs 
1968 - Grève générale 

C'est ta ia continuité ! 

> 

« 

VOTEZ ALAIN POHER ! 


Sciences Po / Fonds CEVIPOF 




